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Pasak utama 50 untuk piring tumpu 


1 Ruang lingkup 

Standar ini meliputi ukuran dasar dan contoh pemasangan dari pasak utama 50 (diameter 
50,8 mm atau 2 inci) untuk piring tumpu yang dipergunakan untuk merangkaikan kereta 
gandengan tempel dengan kendaraan penariknya, demi kemungkinan saling mampu tukar. 
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Ukuran dalam mm 
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3 Contoh pemasangan 
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SNI 09-1483-1989 


Ukuran dalam mm. 
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Gambar 3. 


Catatan : 


Ukuran 199-005 (Tips A) dan 139-021 (Tipe 5) berkaitan" 
engan ukuran pasak t 

#8» Ukuran 25,5 # 0,5 (Tipe A) dan 60-0?5 (Tipe 3) harus di-erik- 
sa sebelum pemasangan Tarian baru 


«ex ITkuran 2l-—10,5 (Iipe A dan 5) adalah vkiran Kentali bagi 


pesak terpasang (narus diperiksa setelah perisangan) 
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